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प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 425] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 27, 2023/माघ्र 7, 1944 
No. 425] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 27, 2023/ MAGHA 7, 1944 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 19 जनवरी, 2023 


का.आ. 439(अ).--भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का 
अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की 
उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
का.आ. 3575(अ) तारीख 27.07.2022 जो भारत के आसाधारण राजपत्र तारीख 29.07.2022 में प्रकाशित की गई थी, 
द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा ओडिशा राज्य में श्रीकाकुलम- 
अंगुल प्राकृतिक गैस पाईपलाइन (एस ए पी एल) के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी; 


और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी; 


और, सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है; 


और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है; 


और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि 
पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है; 


अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग 
के अधिकार का अर्जन किया जाता है; 
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और, भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, 
निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, भारत 
सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा। 


श्रिकाकुलम -अनगुल पाइपलाइन 
(स्पर गैस पाइपलाइन) 
जिला-रायगडा ———————————— राज्य : ओडिशा 
तहसील का नाम गाँव का नाम-थाना नं. सर्वे नं. लैतकल 
हेक्टेअर आरे. वर्गमीटर 
|. 1 [ [ |. 2 ॒ क।श।झक | _ 3 [| | 4 | | 5 | | 6 | 
कल्याणसिंगपुर ताला अंचलाबारी-249 421 | 00 | | 00 | 33 
425 | 00 | 43 48 
424 | 00 | 46 23 
414 | 00 | | 09 | 72 
378/428 | 00 | 04 22 
३79 | 00 | 04 02 
380 | 00 | 14 31 
381 | 00 | 11 37 
382 | 00 | | 00 | 07 
386 | 00 | 27 05 
353 | 00 | 05 04 
३71 | 00 | | 09 | 26 
३70 | 00 | | 06 | 54 
369 | 00 | 16 37 
364 | 00 | | 08 | 65 
365 | 00 | | 00 | 10 
360 | 00 | | 09 | 02 
359 | 00 | 01 03 
193 | 00 | 02 | 69 | 
190 | 00 | | 08 | 31 
189 | 00 | 03 50 
187 | 00 | | 06 | 92 
188 | 00 | | 00 | 23 
185 | 00 | 02 24 
183 | 00 | 02 04 
181 | 00 | 03 16 
177 | 00 | 03 34 
176 | 00 | 01 | 86 | 
175 | 00 | 01 47 
174 | 00 | 01 41 
173 | 00 | 01 ३7 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


श्रिकाकुलम -अनगुल पाइपलाइन 
(स्पर गैस पाइपलाइन) 
|__॒॒_॒_॒_॒ भूमिनमूची .. /' 
जिला-रायगडा राज्य : ओडिशा 
तहसील का नाम गाँव का नाम-थाना नं. सर्वे अवकल 
हेक्टेअर आरे. वर्गमीटर 

Pa |... 2शखझफ | _ 3३ [| | 4 | | 5 | | 6 | 
172 | 00 | 02 73 
170 | 00 | 01 76 
169 | 00 | 01 54 
92 | 00 | | 00 | 67 
97 | 00 | 01 46 
कल्याणसिंगपुर ताला अंचलाबारी-249 | _ 9 [| | 00 | 02 | 60 | 
101 | 00 | | 08 | 57 
63 | 00 | | 06 | 78 
107 | 00 | | 00 | 10 
112 | 00 | | 00 | 03 
34 | 00 | 05 94 
114 | 00 | | 00 | 31 
33 | 00 | | 00 | 40 
35 | 00 | 04 | 96 | 
36 | 00 | 01 84 
39 | 00 | | 00 | 26 
37 | 00 | 01 36 
38 | 00 | 01 03 
26 | 00 | 02 59 
25 | 00 | 02 | 96 | 
28 | 00 | | 00 | | 06 | 
24 | 00 | 01 97 
23 | 00 | | 00 | 47 
22 | 00 | | 00 | 01 
19 | 00 | | 09 | | 68 | 
18 | 00 | 02 75 
| 8 | | 00 | 01 | 99 | 
13 | 00 | 01 | 60 | 
12 | 00 | 01 43 
| lg | 00 | 02 10 
11 | 00 | 01 52 
कल्याणसिंगपुर ऊपर अंचलाबारी-248 92 | 00 | | 00 | 61 
91 | 00 | 03 56 
93 | 00 | 02 | 09 | 
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श्रिकाकुलम -अनगुल पाइपलाइन 
(eax गैस पाइपलाइन) 
|__॒॒_॒_॒_॒ भूमिनमूची .. /' 
जिला-रायगडा राज्य : ओडिशा 
तहसील का नाम गाँव का नाम-थाना नं. सर्वे नं. अवकल 
हेक्टेअर आरे. वर्गमीटर 

Pa |... 2शखझफ | _ 3३ [| | 4 | | 5 | | 6 | 
94 | 00 | 12 12 
95 | 00 | 03 93 
कल्याणसिंगपुर ऊपर अंचलाबारी-248 97 | 00 | 05 | 69 | 
| _ 98 | | 00 | 01 56 
| _ 9 | | 00 | 03 91 
100 | 00 | | 09 | 87 
101 | 00 | | 08 | 65 
103 | 00 | 12 53 
104 | 00 | | 06 | 32 
106 | 00 | 04 38 
111 | 00 | | 09 | | 89 | 
112 | 00 | | 00 | 23 
113 | 00 | | 00 | 07 
110 | 00 | 01 23 
114 | 00 | | 00 | 40 
115 | 00 | 01 79 
116 | 00 | | 06 | 43 
117 | 00 | 11 84 
118 | 00 | 24 35 
119 | 00 | | 00 | | 08 | 
120 | 00 | 14 62 
120/144 | 00 | 02 32 
कल्याणसिंगपुर छंचनाझोली-251 142 | 00 | | 00 | 94 
118 | 00 | 02 | 66 | 
117 | 00 | 01 57 
116 | 00 | 04 72 
120 | 00 | | 00 | 01 
115 | 00 | 04 46 
112 | 00 | 05 | 99 | 
113 | 00 | 02 50 
114 | 00 | 02 65 
कल्याणसिंगपुर छंचनाझोली-251 50 | 00 | 10 12 
49 | 00 | 02 20 
48 | 00 | 01 15 


[भाग are 301)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 
श्रिकाकुलम -अनगुल पाइपलाइन 
(eax गैस पाइपलाइन) 
Cc ... रप्  ' 
जिला-रायगडा राज्य : ओडिशा 
तहसील का नाम गाँव का नाम-थाना नं. सर्वे नं. ea 
हेक्टेअर आरे. वर्गमीटर 

Pa |... 2शखझफ | _ 3३ [| | 4 | | 5 | | 6 | 
47 | 00 | 01 | 09 | 

46 | 00 | | 00 | 94 

45 | 00 | 01 | 0०0 | 

44 | 00 | | 00 | | 90 | 

43 | 00 | 01 59 

42 | 00 | 01 33 

41 | 00 | 01 88 

57 | 00 | 02 72 

59 | 00 | 01 52 

| 60 [| | 00 | | 00 | | 09 | 

61 | 00 | | 00 | 10 

| 69 | | 00 | 01 | 69 | 

70 | 00 | | 00 | 54 

| 6568 | | 00 | 02 75 

62 | 00 | | 00 | 14 

67 | 00 | 01 48 

78 | 00 | 04 41 

81 | 00 | 01 19 

| 80 | | 00 | 19 94 

13 | 00 | 15 88 

14 | 00 | 02 04 

15 | 00 | | 09 | | & | 

5 | 00 | 15 33 

| 6 [| | 00 | 01 04 

कल्याणसिंगपुर सेरीगुमा-253 90/1 | 00 | 14 71 
88 | 00 | 10 | 80 | 

| 89 | | 00 | 02 53 

79 | 00 | | 06 | 31 

17 | 00 | 02 52 

78 | 00 | 01 73 

76 | 00 | | 00 | 01 

75 | 00 | | 00 | 10 

67 | 00 | 02 31 

| 68 | | 00 | 16 53 
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श्रिकाकुलम -अनगुल पाइपलाइन 
(eax गैस पाइपलाइन) 
ec  फऋ' 
जिला-रायगडा राज्य : ओडिशा 
तहसील का नाम गाँव का नाम-थाना नं. सर्वे नं. अवकल 
हेक्टेअर आरे. वर्गमीटर 

Pa |... 2शखझफ | _ 3३ [| | 4 | | 5 | | 6 | 
71 | 00 | 01 15 
64 | 00 | 02 40 
65 | 00 | | 00 | 58 
| 66 [| | 00 | 03 03 
5 | 00 | 01 78 
कल्याणसिंगपुर देउलागुमा-250 37 | 00 | 01 57 
33/4 | 00 | 07 | 86 | 
34 | 00 | 05 39 
35 | 00 | | 08 | 61 
कल्याणसिंगपुर देउलाबरी-240 388 | 00 | 05 17 
387 | 00 | | 00 | 14 
386 | 00 | 04 34 
385 | 00 | 02 78 
कल्याणसिंगपुर बालापाई-239 139 | 00 | 22 | 68 | 
142 | 00 | 21 38 
145 | 00 | 11 92 
131 | 00 | 02 49 
129 | 00 | | 00 | 65 
128 | 00 | 02 | 9७0 | 
127 | 00 | 11 39 
126 | 00 | 01 61 
125 | 00 | 01 04 
| 80 | | 00 | | 08 | 39 
74 | 00 | 07 15 
83 | 00 | 07 45 
84 | 00 | 07 33 
85 | 00 | 02 32 
71 | 00 | 02 39 
70 | 00 | 03 04 
| 69 | | 00 | 05 70 
| 8 [| | 00 | 03 35 
| lg | 00 | 05 | 99 | 
13 | 00 | | 09 | 05 
14 | 00 | 10 | 60 | 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


श्रिकाकुलम -अनगुल पाइपलाइन 
(eax गैस पाइपलाइन) 
|__॒॒_॒_॒_॒ भूमिनमूची .. /' 
जिला-रायगडा राज्य : ओडिशा 
तहसील का नाम गाँव का नाम-थाना नं. सर्वे नं. अवकल 
हेक्टेअर आरे. वर्गमीटर 

Pa |... 2शखझफ | _ 3३ [| | 4 | | 5 | | 6 | 
15 | 00 | | 00 | 19 
कल्याणसिंगपुर परलापाई-235 49 | 00 | | 00 | 03 
50 | 00 | 14 81 
51 | 00 | 07 32 
45 | 00 | 03 87 
46 | 00 | 03 | & | 
20 | 00 | 04 19 
19 | 00 | 02 24 
17 | 00 | 15 | 658 | 
18 | 00 | 22 48 
15 | 00 | 32 85 
कल्याणसिंगपुर तुम्बीतरई-232 119 | 00 | 10 67 
121 | 00 | 10 31 
123 | 00 | 02 05 
125 | 00 | 01 49 
126 | 00 | 04 58 
128 | 00 | 03 28 
129 | 00 | 02 23 
159 | 00 | | 00 | 46 
130 | 00 | | 00 | 45 
131 | 00 | 01 | 66 | 
138 | 00 | | 00 | 22 
132 | 00 | 02 84 
133 | 00 | 10 48 
136 | 00 | | 00 | 44 
135 | 00 | 03 48 
150 | 00 | 10 | 89 | 
33 | 00 | 26 91 
32 | 00 | 05 55 
31 | 00 | 07 05 
31/177 | 00 | | 00 | 71 
29 | 00 | | 00 | 71 
28 | 00 | 01 | 98 | 
27 | 00 | 02 81 
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श्रिकाकुलम -अनगुल पाइपलाइन 
(eax गैस पाइपलाइन) 
|__॒॒_॒_॒_॒ भूमिनमूची .. /' 
जिला-रायगडा राज्य : ओडिशा 
तहसील का नाम गाँव का नाम-थाना नं. सर्वे नं. अवकल 
हेक्टेअर आरे. वर्गमीटर 
Pa |... 2शखझफ | _ 3३ [| | 4 | | 5 | | 6 | 
26 | 00 | | 00 | 94 
25 | 00 | 01 | 86 | 
24 | 00 | | 00 | 83 
41 | 00 | 14 37 
54 | 00 | 21 91 
50 | 00 | 01 ३7 
53 | 00 | 03 84 
52 | 00 | | 09 | | 68 | 
17 | 00 | 02 | 99 | 
7 | 00 | 24 97 
6/170 | 00 | 13 24 
| 606 [| | 00 | | 06 | 70 
5 | 00 | 13 87 
3 | 00 | 10 16 
1 | 00 | 01 20 
कल्याणसिंगपुर भालुमसका-231 159 | 00 | 01 81 
118 | 00 | 12 | 66 | 
113 | 00 | 03 ३7 
112 | 00 | 03 84 
111 | 00 | | 00 | 50 
88 | 00 | | 09 | | 98 | 
| _ 89 | | 00 | 04 52 
| _ 90 [| | 00 | 04 62 
91 | 00 | 03 64 
| _ 856 | | 00 | 01 94 
84 | 00 | 20 29 
82 | 00 | | 00 | | 06 | 
83 | 00 | 07 13 
30 | 00 | 12 23 
29 | 00 | 12 39 
24 | 00 | 07 55 
25 | 00 | 02 | 08 | 
26 | 00 | | 09 | 26 
20 | 00 | 21 22 


[भाग ars 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 9 
श्रिकाकुलम -अनगुल पाइपलाइन 
(eax गैस पाइपलाइन) 
cS. . नल /' 
जिला-रायगडा राज्य : ओडिशा 
तहसील का नाम गाँव का नाम-थाना नं. सर्वे नं. ea 
हेक्टेअर आरे. वर्गमीटर 

Pa |... 2शखझफ | _ 3३ [| | 4 | | 5 | | 6 | 
21 | 00 | 02 29 
19 | 00 | 05 21 
1 | 00 | 04 | 66 | 
कल्याणसिंगपुर बीसीपासका-229 186 | 00 | 01 87 
214 | 00 | | 06 | 38 
212 | 00 | 05 62 
188 | 00 | | 00 | 13 
210 | 00 | 05 02 
209 | 00 | 03 93 
208/2 | 00 | | 00 | 16 
200 | 00 | 45 40 
193 | 00 | | 00 | 54 
194 | 00 | | 00 | 02 
181 | 00 | | 00 | | 60 | 
182 | 00 | | 00 | 20 
180 | 00 | | 00 | | 80 | 
179 | 00 | | 09 | 51 
176 | 00 | 14 72 
175 | 00 | 10 40 
| 80 | | 00 | 32 41 
| 69 | | 00 | 25 19 
70 | 00 | 04 82 
59 | 00 | 02 | 90 | 
| 60 [| | 00 | 04 | 80 | 
62 | 00 | | 09 | 85 
2 | 00 | 15 20 
3 | 00 | 04 | 68 | 
1 | 00 | 04 24 
कल्याणसिंगपुर बिरिरा-228 285 | 00 | | 06 | 49 
286 | 00 | 16 19 
287 | 00 | 02 | 69 | 
290 | 00 | 03 44 
289 | 00 | 15 31 
320 | 00 | 01 | & | 
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श्रिकाकुलम -अनगुल पाइपलाइन 
(eax गैस पाइपलाइन) 
|__॒॒_॒_॒_॒ भूमिनमूची .. /' 
जिला-रायगडा राज्य : ओडिशा 
तहसील का नाम गाँव का नाम-थाना नं. सर्वे नं. अवकल 
हेक्टेअर आरे. वर्गमीटर 
Pa |... 2शखझफ | _ 3३ [| | 4 | | 5 | | 6 | 
३21 | 00 | 05 83 
319 | 00 | 03 42 
318 | 00 | 02 56 
३17 | 00 | 02 41 
316 | 00 | | 06 | 49 
313 | 00 | 11 16 
311 | 00 | 03 39 
306 | 00 | 19 59 
304 | 00 | | 09 | | 60 | 
146 | 00 | 05 10 
144 | 00 | 07 62 
143 | 00 | | 08 | ३7 
141 | 00 | 05 22 
136 | 00 | | 06 | 34 
134 | 00 | | 06 | 22 
124 | 00 | | 00 | 32 
122 | 00 | 07 23 
123 | 00 | | 00 | 47 
121 | 00 | 02 70 
115 | 00 | 11 | 69 | 
113 | 00 | | 00 | 81 
111 | 00 | 19 93 
112 | 00 | 12 95 
105/1 | 00 | 21 01 
107 | 00 | | 00 | 02 
कल्याणसिंगपुर सीकापाई-227 48 | 00 | 05 02 
49 | 00 | 23 21 
51 | 00 | 01 44 
99/2 | 00 | 28 43 
82 | 00 | 32 70 
| 80 | | 00 | 05 95 
79 | 00 | 34 58 
78 | 00 | | 08 | 81 
77 | 00 | 25 39 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


श्रिकाकुलम -अनगुल पाइपलाइन 
(स्पर गैस पाइपलाइन) 
|__॒॒_॒_॒_॒ भूमिनमूची .. /' 
जिला-रायगडा राज्य : ओडिशा 
तहसील का नाम गाँव का नाम-थाना नं. सर्वे अवकल 
हेक्टेअर आरे. वर्गमीटर 
Pa |... 2शखझफ | _ 3३ [| | 4 | | 5 | | 6 | 
100 | 00 | 01 29 
15 | 00 | 01 26 
103 | 00 | 12 14 
76 | 00 | | 00 | 23 
75 | 00 | | 00 | 79 
कल्याणसिंगपुर बलाडिया-216 165 | 00 | 49 38 
166 | 00 | 05 87 
164 | 00 | | 06 | 14 
163 | 00 | | 00 | 97 
168 | 00 | | 08 | 38 
169 | 00 | 50 56 
162 | 00 | 12 17 
171 | 00 | | 09 | | 80 | 
171/474 | 00 | | 00 | 94 
172 | 00 | 10 17 
173 | 00 | 03 | 0०6 | 
176 | 00 | 17 34 
174 | 00 | 02 31 
157 | 00 | 13 62 
179 | 00 | 14 | 08 | 
180 | 00 | | 00 | 10 
181 | 00 | 05 67 
196 | 00 | 05 40 
195 | 00 | 04 13 
194 | 00 | 04 01 
198 | 00 | 27 63 
201 | 00 | 03 47 
203 | 00 | 04 95 
205 | 00 | 12 62 
206 | 00 | | 00 | 46 
401 | 00 | 03 43 
402 | 00 | 25 24 
404 | 00 | | 00 | | 96 | 
396 | 00 | 12 31 


12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


श्रिकाकुलम -अनगुल पाइपलाइन 
(eax गैस पाइपलाइन) 
Cc ... रप्  ' 
जिला-रायगडा राज्य : ओडिशा 
तहसील का नाम गाँव का नाम-थाना नं. सर्वे नं. अवकल 
हेक्टेअर आरे. वर्गमीटर 

Pa |... ee | _ 3३ [| | 4 | | 5 | | 6 | 
कल्याणसिंगपुर बलाडिया-216 395 | 00 | 01 11 
394 | 00 | | 06 | 63 
393 | 00 | | 06 | | 0० | 
384 | 00 | 11 | 98 | 
385 | 00 | 01 70 
387 | 00 | 04 84 
386 | 00 | 01 48 
388 | 00 | 01 10 
389 | 00 | 05 30 
319 | 00 | | 00 | 52 
390 | 00 | | 00 | 92 
318 | 00 | 10 11 
317 | 00 | 02 88 
316 | 00 | | 00 | | 06 | 
308 | 00 | 01 37 
307 | 00 | 01 31 
306 | 00 | 01 14 
305 | 00 | 01 17 
304 | 00 | 02 55 
303 | 00 | 01 30 
302 | 00 | 01 41 
301 | 00 | 01 54 
300 | 00 | 01 33 
299 | 00 | 01 22 
298 | 00 | 01 31 
297 | 00 | 01 | 09 | 
295 | 00 | 04 39 
294 | 00 | 04 26 
291 | 00 | 10 83 
288 | 00 | 03 71 
292 | 00 | 03 46 
260/475 | 00 | 04 40 
कल्याणसिंगपुर जानी बिधी-139 156/158 | 00 | 02 | 96 | 
156 | 00 | 03 46 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


13 


श्रिकाकुलम -अनगुल पाइपलाइन 
(स्पर गैस पाइपलाइन) 
|__॒॒_॒_॒_॒ भूमिनमूची .. /' 
जिला-रायगडा राज्य : ओडिशा 
तहसील का नाम गाँव का नाम-थाना नं. सर्वे अवकल 
हेक्टेअर आरे. वर्गमीटर 
Pa |... 2शखझफ | _ 3३ [| | 4 | | 5 | | 6 | 
153 | 00 | 38 43 
129 | 00 | 10 65 
141 | 00 | | 00 | | 9७0 | 
142 | 00 | 14 45 
136 | 00 | 02 27 
116 | 00 | 12 61 
144 | 00 | | 09 | 87 
107 | 00 | | 06 | 85 
108 | 00 | 20 43 
109 | 00 | 07 11 
113/159 | 00 | 21 07 
| _ 96 [| | 00 | | 00 | 93 
95 | 00 | 05 19 
81 | 00 | | 00 | 20 
94 | 00 | 07 05 
43 | 00 | 12 11 
35 | 00 | 02 35 
21 | 00 | | 08 | | 96 | 
20/160 | 00 | 03 01 
22 | 00 | 01 13 
24 | 00 | 04 76 
23 | 00 | | 00 | | 66 | 
| lg | 00 | 01 18 
| 8 | | 00 | | 00 | | 96 | 
25 | 00 | 05 16 
7 | 00 | | 08 | 19 
| 6 [| | 00 | | 06 | 76 
5 | 00 | 03 01 
कल्याणसिंगपुर सीकारपाइ-140 719 | 00 | | 00 | 42 
717 | 00 | | 08 | 27 
242 | 00 | 01 78 
243 | 00 | 04 | 00 | 
244 | 00 | 04 21 
245 | 00 | 04 27 


14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


श्रिकाकुलम -अनगुल पाइपलाइन 
(eax गैस पाइपलाइन) 
Cc ... रप्  ' 
जिला-रायगडा राज्य : ओडिशा 
तहसील का नाम गाँव का नाम-थाना नं. सर्वे नं. = 
हेक्टेअर आरे. | वर्गमीटर 

Pa |... 2शखझफ | _ 3३ [| | 4 | | 5 | | 6 | 
232 | 00 | 01 21 

149 | 00 | 02 | 00 | 

150 | 00 | 11 33 

151 | 00 | 04 31 

152 | 00 | | 00 | 28 

153 | 00 | | 06 | 75 

166 | 00 | 05 85 

165 | 00 | 05 39 

164 | 00 | | 08 | 62 

163 | 00 | | 00 | 63 

162 | 00 | 12 | 66 | 

131 | 00 | | 00 | | 06 | 

130 | 00 | 05 | 60 | 

45 | 00 | 14 03 

46 | 00 | | 06 | 63 

48 | 00 | 11 64 

49 | 00 | 05 01 

50 | 00 | 03 56 

33 | 00 | 02 55 

22 | 00 | 01 39 

15 | 00 | 05 72 

14 | 00 | | 09 | 32 

17 | 00 | 03 02 

कल्याणसिंगपुर देओलाबारी-133 476 | 00 | 03 64 
474 | 00 | 01 26 

473 | 00 | 01 79 

472 | 00 | 01 13 

470 | 00 | | 08 | 92 

469 | 00 | 02 | 60 | 

468 | 00 | | 00 | 28 

467 | 00 | 10 76 

449 | 00 | 04 19 

466 | 00 | | 00 | 07 

465 | 00 | | 00 | 55 


[भाग II—aves 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 15 
श्रिकाकुलम -अनगुल पाइपलाइन 
(eax गैस पाइपलाइन) 
|__॒॒_॒_॒_॒ भूमिनमूची .. /' 
जिला-रायगडा राज्य : ओडिशा 
तहसील का नाम गाँव का नाम-थाना नं. सर्वे नं. ea 
हेक्टेअर आरे. वर्गमीटर 
Pa |... 2शखझफ | _ 3३ [| | 4 | | 5 | | 6 | 
456 | 00 | 01 | 96 | 
453 | 00 | 04 58 
455 | 00 | | 00 | 01 
452 | 00 | 02 41 
280 | 00 | | 00 | 31 
311 | 00 | 03 30 
310 | 00 | | 00 | 43 
309 | 00 | 13 | 00 | 
३21 | 00 | | 00 | 79 
322 | 00 | 04 53 
323 | 00 | | 06 | 17 
326 | 00 | | 00 | 12 
325 | 00 | 02 34 
324 | 00 | 01 45 
339 | 00 | | 00 | 50 
381 | 00 | | 00 | 72 
380 | 00 | | 00 | 81 
379 | 00 | 01 26 
382 | 00 | 04 78 
378 | 00 | 03 41 
३70 | 00 | 05 05 
377 | 00 | | 00 | 01 
३72 | 00 | 01 23 
३71 | 00 | 04 26 
368 | 00 | | 00 | 56 
367 | 00 | 03 ३7 
361 | 00 | 01 44 
362 | 00 | | 00 | 02 
365 | 00 | 01 | 96 | 
363 | 00 | 01 | 99 | 
356 | 00 | 01 19 
364 | 00 | 01 40 
355 | 00 | 01 32 
354 | 00 | | 00 | 73 


16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


श्रिकाकुलम -अनगुल पाइपलाइन 
(eax गैस पाइपलाइन) 
Cc ... रप्  ' 
जिला-रायगडा राज्य : ओडिशा 
तहसील का नाम गाँव का नाम-थाना नं. सर्वे नं. अवकल 
हेक्टेअर आरे. वर्गमीटर 

Pa |... 2शखझफ | _ 3३ [| | 4 | | 5 | | 6 | 
353 | 00 | 04 | 86 | 
352 | 00 | 02 58 
21 | 00 | 02 28 
कल्याणसिंगपुर बुद्दागुरा-132 174 | 00 | | 00 | 79 
173 | 00 | 12 38 
155 | 00 | 04 25 
166 | 00 | 17 31 
165 | 00 | 03 | 80 | 
164 | 00 | 02 28 
156 | 00 | 02 53 
163 | 00 | | 00 | 29 
157 | 00 | | 08 | 32 
198 | 00 | | 00 | 01 
147 | 00 | 02 53 
146 | 00 | | 06 | 56 
145 | 00 | 02 58 
144 | 00 | 03 20 
143 | 00 | 11 17 
142 | 00 | 05 24 
141 | 00 | 02 32 
140 | 00 | 02 88 
139 | 00 | | 06 | | 68 | 
138 | 00 | 04 | 89 | 
137 | 00 | 12 | 00 | 
136 | 00 | 12 42 
135 | 00 | 01 17 
118 | 00 | 02 95 
131 | 00 | | 00 | 25 
132 | 00 | 04 46 
133 | 00 | 04 92 
134 | 00 | 07 25 
कल्याणसिंगपुर अलंदा-93 489 | 00 | | 09 | 47 
488 | 00 | 03 | 99 | 
487 | 00 | 02 53 


[भाग are 301)] भारत का राजपत्र : असाधारण 17 
श्रिकाकुलम -अनगुल पाइपलाइन 
(eax गैस पाइपलाइन) 
Cc ... रप्  ' 
जिला-रायगडा राज्य : ओडिशा 
तहसील का नाम गाँव का नाम-थाना नं. सर्वे नं. ea 
हेक्टेअर आरे. वर्गमीटर 
Pa |... 2शखझफ | _ 3३ [| | 4 | | 5 | | 6 | 
484 | 00 | 15 12 
483 | 00 | 05 70 
482 | 00 | 04 42 
480 | 00 | 07 | 99 | 
479 | 00 | 05 79 
478 | 00 | | 00 | 39 
ATT | 00 | | 08 | 25 
475 | 00 | | 09 | | 96 | 
463 | 00 | | 00 | 01 
459 | 00 | 04 | 89 | 
460 | 00 | 01 25 
462 | 00 | 02 | 60 | 
461 | 00 | | 09 | 54 
401 | 00 | 16 23 
419 | 00 | 21 92 
402 | 00 | | 00 | 27 
403 | 00 | | 00 | 18 
418 | 00 | 01 44 
404 | 00 | | 06 | 95 
405 | 00 | | 00 | | 09 | 
406 | 00 | 03 87 
393 | 00 | 14 51 
407 | 00 | | 06 | 13 
408 | 00 | | 00 | 46 
392 | 00 | 07 59 
376 | 00 | 10 58 
309 | 00 | 10 | 08 | 
310 | 00 | 11 16 
311 | 00 | 04 | 60 | 
299 | 00 | 04 44 
301 | 00 | 12 71 
283 | 00 | 05 28 
284 | 00 | | 06 | 61 
267 | 00 | 02 41 


18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


श्रिकाकुलम -अनगुल पाइपलाइन 
(स्पर गैस पाइपलाइन) 
|__॒॒_॒_॒_॒ भूमिनमूची .. /' 
जिला-रायगडा राज्य : ओडिशा 
तहसील का नाम गाँव का नाम-थाना नं. सर्वे नं. अवकल 
हेक्टेअर आरे. वर्गमीटर 
Pa |... 2शखझफ | _ 3३ [| | 4 | | 5 | | 6 | 
287 | 00 | 07 57 
261 | 00 | 21 | 60 | 
कल्याणसिंगपुर पेतलीगुरा-94 275 | 00 | 05 78 
267 | 00 | 15 53 
268 | 00 | 03 | 06 | 
270 | 00 | | 00 | 03 
269 | 00 | 03 17 
124 | 00 | 14 84 
126 | 00 | | 00 | 73 
125 | 00 | 04 | 09 | 
128 | 00 | 04 50 
129 | 00 | 02 | 69 | 
130 | 00 | 03 34 
122 | 00 | 22 59 
155 | 00 | 02 | 99 | 
155/410 | 00 | 05 17 
67 | 00 | 02 79 
72 | 00 | 01 47 
71 | 00 | 13 26 
70 | 00 | 10 | 08 | 
63 | 00 | | 00 | 20 
62 | 00 | 01 | ५७ | 
61 | 00 | 02 44 
| 60 [| | 00 | 02 76 
59 | 00 | 03 04 
58 | 00 | 02 ३7 
57 | 00 | 02 52 
56 | 00 | 02 59 
52 | 00 | 07 | 08 | 
53 | 00 | 05 64 
51 | 00 | 07 | 08 | 
50 | 00 | 05 59 
49 | 00 | | 00 | 03 
47 | 00 | | 00 | 61 


[भाग व---खण्ड 3(ii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


19 


श्रिकाकुलम -अनगुल पाइपलाइन 
(eax गैस पाइपलाइन) 
|__॒॒_॒_॒_॒ भूमिनमूची .. /' 
जिला-रायगडा राज्य : ओडिशा 
तहसील का नाम गाँव का नाम-थाना नं. सर्वे नं. = 
हेक्टेअर आरे. वर्गमीटर 

Pa |... 2शखझफ | _ 3३ [| | 4 | | 5 | | 6 | 
45 | 00 | 01 26 
44 | 00 | 01 | 90 | 
43 | 00 | 02 97 
42 | 00 | 03 | 08 | 
41 | 00 | 03 33 
40 | 00 | 03 22 
39 | 00 | | 00 | | 89 | 
कल्याणसिंगपुर कृशतापतरागुरा-95 52 | 00 | 02 62 
77 | 00 | | 06 | 78 
74 | 00 | 01 | 99 | 
62 | 00 | 11 18 
61 | 00 | 12 73 
| 600 [| | 00 | 07 59 
56 | 00 | | 08 | 10 
55 | 00 | 05 15 
63 | 00 | | 09 | 23 
40 | 00 | 01 11 
39 | 00 | 02 50 
37 | 00 | 04 57 
36 | 00 | 01 63 
35 | 00 | 02 | 09 | 
24 | 00 | 01 | 0०6 | 
29 | 00 | 02 38 
25 | 00 | | 00 | 05 
26 | 00 | 02 59 
27 | 00 | 04 95 
21 | 00 | 01 31 
28 | 00 | 02 78 
3 | 00 | 04 | 86 | 
1 | 00 | 01 | 60 | 
4 | 00 | 05 | 09 | 
कल्याणसिंगपुर कुसुमासिला-96 242/559 | 00 | 07 54 
242 | 00 | | 06 | 35 
243 | 00 | 03 27 


20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


श्रिकाकुलम -अनगुल पाइपलाइन 
(स्पर गैस पाइपलाइन) 
|__॒॒_॒_॒_॒ भूमिनमूची .. /' 
जिला-रायगडा राज्य : ओडिशा 
तहसील का नाम गाँव का नाम-थाना नं. सर्वे नं. अवकल 
हेक्टेअर आरे. वर्गमीटर 
Pa |... 2शखझफ | _ 3३ [| | 4 | | 5 | | 6 | 
235 | 00 | | 08 | 59 
234 | 00 | | 00 | 51 
236 | 00 | 03 65 
कल्याणसिंगपुर नारायणापुर-103 260 | 00 | | 00 | | 06 | 
203/73 | 00 | 01 22 
203/72 | 00 | | 00 | 01 
203/71 | 00 | | 00 | 73 
203/74 | 00 | 02 | 80 | 
204 | 00 | | 00 | 74 
203/69 | 00 | 02 34 
203/68 | 00 | | 00 | 55 
203/46 | 00 | 04 | 06 | 
203/52 | 00 | 04 57 
203/51 | 00 | 01 | 09 | 
203/47 | 00 | 03 20 
203/45 | 00 | 01 95 
203/48 | 00 | | 00 | | 89 | 
203/42 | 00 | 02 40 
203/43 | 00 | | 00 | 05 
203/39 | 00 | 04 16 
203/22 | 00 | 01 83 
203/25 | 00 | 01 61 
203/26 | 00 | 01 41 
203/13 | 00 | 01 44 
203/24 | 00 | | 00 | 04 
203/14 | 00 | 02 93 
203/15 | 00 | 02 61 
203/4 | 00 | 03 45 
197 | 00 | 01 53 
196 | 00 | 05 50 
195 | 00 | 07 34 
194 | 00 | 07 77 
193 | 00 | | 06 | 75 
191 | 00 | | 00 | 47 


[भाग II—ave 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 21 
श्रिकाकुलम -अनगुल पाइपलाइन 
(eax गैस पाइपलाइन) 
cS. . नल /' 
जिला-रायगडा राज्य : ओडिशा 
तहसील का नाम गाँव का नाम-थाना नं. सर्वे नं. ea 
हेक्टेअर आरे. वर्गमीटर 
Pa |... 2शखझफ | _ 3३ [| | 4 | | 5 | | 6 | 
192 | 00 | 10 04 
189 | 00 | 05 79 
171 | 00 | 01 | 0०0 | 
110 | 00 | 05 22 
111 | 00 | 05 38 
112 | 00 | 01 37 
113 | 00 | 02 45 
114 | 00 | 02 85 
115 | 00 | 01 75 
116 | 00 | | 09 | 51 
65 | 00 | 02 19 
24 | 00 | 01 43 
23 | 00 | | 08 | 42 
22 | 00 | 04 16 
21 | 00 | 01 | 98 | 
20 | 00 | 01 47 
19 | 00 | 02 13 
18 | 00 | | 00 | 97 
17 | 00 | | 06 | 82 
16 | 00 | 04 74 
|_9 | | 00 | 04 64 
| 8 [| | 00 | 03 19 
7 | 00 | | 00 | 23 
10 | 00 | | 00 | 85 
11 | 00 | 03 38 
| 6 [|ऋ | 00 | | 08 | 12 
2/2 | 00 | 29 71 
1 | 00 | 02 51 
कल्याणसिंगपुर दुलादुलीगुरा-102 178 | 00 | 02 75 
176 | 00 | 01 85 
175 | 00 | 04 58 
171 | 00 | | 00 | 01 
150 | 00 | 23 | 89 | 
151 | 00 | 05 | 60 | 


22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


श्रिकाकुलम -अनगुल पाइपलाइन 
(eax गैस पाइपलाइन) 
|__॒॒_॒_॒_॒ भूमिनमूची .. /' 
जिला-रायगडा राज्य : ओडिशा 
तहसील का नाम गाँव का नाम-थाना नं. सर्वे नं. अवकल 
हेक्टेअर आरे. वर्गमीटर 

Pa |... 2शखझफ | _ 3३ [| | 4 | | 5 | | 6 | 
152 | 00 | 03 75 
142 | 00 | | 06 | 04 
147 | 00 | 03 63 
146/2 | 00 | 02 | 89 | 
145/179 | 00 | 02 12 
29 | 00 | 05 75 
28 | 00 | 04 67 
27 | 00 | 03 | 86 | 
25 | 00 | 03 29 
26 | 00 | | 00 | 01 
22 | 00 | | 00 | 75 
23 | 00 | 02 28 
21 | 00 | 02 28 
20 | 00 | | 08 | 07 
19 | 00 | | 06 | 52 
17 | 00 | 02 02 
18 | 00 | 02 81 
कल्याणसिंगपुर कोसिगुरा-105 4 | 00 | | 00 | 23 
3 | 00 | 13 23 
2 | 00 | 07 | 68 | 
1 | 00 | 01 01 
कल्याणसिंगपुर सीरीपुर-66 165 | 00 | | 00 | 82 
166 | 00 | 30 22 
167 | 00 | 02 72 
174 | 00 | 10 | 0०0 | 
177 | 00 | | 00 | 49 
178 | 00 | 22 64 
173 | 00 | 01 42 
172 | 00 | 03 79 
104 | 00 | 01 43 
107 | 00 | | 08 | 50 
106 | 00 | 01 ३7 
| _ 9 | | 00 | | 00 | 38 
108 | 00 | 04 78 


[भाग प--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 23 
श्रिकाकुलम -अनगुल पाइपलाइन 
(eax गैस पाइपलाइन) 
cS. . नल /' 
जिला-रायगडा राज्य : ओडिशा 
तहसील का नाम गाँव का नाम-थाना नं. सर्वे नं. ea 
हेक्टेअर आरे. वर्गमीटर 

Pa |... 2शखझफ | _ 3३ [| | 4 | | 5 | | 6 | 
109 | 00 | 07 54 
97 | 00 | 04 | 96 | 
| _ 96 [| | 00 | 02 26 
119 | 00 | 12 49 
118 | 00 | | 06 | 19 
149 | 00 | 18 87 
152 | 00 | | 00 | 49 
151 | 00 | 05 58 
150 | 00 | 10 52 
154 | 00 | 02 75 
148 | 00 | 01 19 
5 | 00 | 07 53 
कल्याणसिंगपुर सीरीपुर-66 | 6 [| | 00 | | 06 | | 80 | 
3 | 00 | | 00 | 81 
7 | 00 | 02 04 
| 8 [| | 00 | | 08 | 16 
1 | 00 | 16 48 
13 | 00 | 15 30 
कल्याणसिंगपुर कल्याणसिंगपुर(सीटी)-48 574 | 00 | 01 42 
577 | 00 | 18 30 
578 | 00 | 36 18 
584 | 00 | 12 63 
561 | 00 | 04 73 
588 | 00 | 03 28 
587 | 00 | 03 95 
586 | 00 | 05 | 09 | 
590 | 00 | 07 20 
592 | 00 | | 06 | 93 
553 | 00 | 03 36 
554 | 00 | 13 | 80 | 
547/2 | 00 | 03 50 
54711 | 00 | | 00 | 04 
548 | 00 | 02 78 
546 | 00 | 04 50 


24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


श्रिकाकुलम -अनगुल पाइपलाइन 
(स्पर गैस पाइपलाइन) 
|__॒॒_॒_॒_॒ भूमिनमूची .. /' 
जिला-रायगडा राज्य : ओडिशा 
तहसील का नाम गाँव का नाम-थाना नं. सर्वे नं. अवकल 
हेक्टेअर आरे. वर्गमीटर 

Pa |... 2शखझफ | _ 3३ [| | 4 | | 5 | | 6 | 
545 | 00 | 04 59 

544 | 00 | 07 13 

540 | 00 | 07 | 9७0 | 

538 | 00 | 05 70 

533 | 00 | 15 | 69 | 

535 | 00 | | 00 | 73 

534 | 00 | 04 27 

608 | 00 | | 06 | 71 

610 | 00 | 04 34 

613 | 00 | 24 48 

613/838 | 00 | | 06 | 70 

620 | 00 | 14 63 

417 | 00 | | 06 | 53 

416 | 00 | 15 75 

412 | 00 | 18 72 

413 | 00 | 10 75 

392 | 00 | 14 04 

393 | 00 | 02 31 

313 | 00 | 02 34 

341 | 00 | 28 20 

३78 | 00 | 02 02 

342 | 00 | 07 07 

355 | 00 | | 08 | 77 

354 | 00 | 03 75 

352 | 00 | | 08 | 71 

357 | 00 | | 06 | 76 

351 | 00 | 16 10 

229 | 00 | 02 73 

235 | 00 | 13 | 09 | 

236 | 00 | 04 21 

237 | 00 | 04 79 

238 | 00 | 03 | 89 | 

233 | 00 | 16 85 

224 | 00 | 01 56 


[भाग II—aves 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 25 
श्रिकाकुलम -अनगुल पाइपलाइन 
(eax गैस पाइपलाइन) 
|__॒॒_॒_॒_॒ भूमिनमूची .. /' 
जिला-रायगडा राज्य : ओडिशा 
तहसील का नाम गाँव का नाम-थाना नं. सर्वे नं. ea 
हेक्टेअर आरे. वर्गमीटर 

Pa |... 2शखझफ | _ 3३ [| | 4 | | 5 | | 6 | 
220 | 00 | 12 73 

222 | 00 | | 00 | 39 

221 | 00 | 16 13 

170 | 00 | 24 61 

169 | 00 | | 00 | 01 

171 | 00 | 01 61 

173 | 00 | | 00 | 16 

172 | 00 | | 00 | | 60 | 

168 | 00 | 20 67 

159 | 00 | 10 53 

161 | 00 | | 06 | 59 

160 | 00 | 01 61 

162 | 00 | 10 57 

127 | 00 | 02 16 

कल्याणसिंगपुर कतागुरा-50 292 | 00 | | 08 | 05 
294 | 00 | 29 22 

285 | 00 | | 00 | 12 

276 | 00 | 01 | 68 | 

132 | 00 | 07 24 

133 | 00 | 02 51 

134 | 00 | 01 79 

130 | 00 | | 00 | 01 

135 | 00 | | 00 | 29 

172 | 00 | | 00 | 11 

136 | 00 | | 06 | 25 

141 | 00 | 03 46 

142 | 00 | 03 | 99 | 

144 | 00 | 02 | 98 | 

145 | 00 | 03 18 

146 | 00 | 01 63 

147 | 00 | 01 94 

149 | 00 | 05 25 

150 | 00 | 04 48 

148 | 00 | | 00 | 01 


26 
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श्रिकाकुलम -अनगुल पाइपलाइन 
(eax गैस पाइपलाइन) 
|__॒॒_॒_॒_॒ भूमिनमूची .. /' 
जिला-रायगडा राज्य : ओडिशा 
तहसील का नाम गाँव का नाम-थाना नं. सर्वे नं. अवकल 
हेक्टेअर आरे. वर्गमीटर 
Pa |... 2शखझफ | _ 3३ [| | 4 | | 5 | | 6 | 
151/2 | 00 | 02 64 
121 | 00 | | 00 | 04 
152 | 00 | | 00 | | 98 | 
153 | 00 | | 00 | 02 
77 | 00 | 07 | 80 | 
78 | 00 | | 00 | 02 
49 | 00 | 05 92 
48 | 00 | 05 93 
46 | 00 | 01 34 
51 | 00 | 02 46 
52 | 00 | 02 03 
53 | 00 | 02 16 
30 | 00 | 04 | 69 | 
29/2 | 00 | | 00 | 88 
29/1 | 00 | 01 | 90 | 
28 | 00 | 02 97 
27/2 | 00 | 02 44 
26 | 00 | 02 | 00 | 
21 | 00 | 03 17 
15 | 00 | 02 17 
22 | 00 | 02 | 60 | 
23 | 00 | | 00 | 20 
14 | 00 | 18 51 
13 | 00 | 04 37 
12 | 00 | | 00 | 88 
कल्याणसिंगपुर कुमारगुरा-49 30 | 00 | | 00 | 44 
28 | 00 | 03 87 
27 | 00 | 03 48 
25 | 00 | 02 51 
24 | 00 | | 00 | 84 
26 | 00 | 01 73 
2 | 00 | 13 | 86 | 
1 | 00 | 01 13 


[भाग are 301)] भारत का राजपत्र : असाधारण 27 
श्रिकाकुलम -अनगुल पाइपलाइन 
(eax गैस पाइपलाइन) 
Cc ... रप्  ' 
जिला-रायगडा राज्य : ओडिशा 
तहसील का नाम गाँव का नाम-थाना नं. सर्वे नं. ea 
हेक्टेअर आरे. वर्गमीटर 
Pa |... ee | _ 3३ [| | 4 | | 5 | | 6 | 
कल्याणसिंगपुर चंचरागुरा-38 113/220 | 00 | | 00 | 85 
113 | 00 | 28 62 
115 | 00 | | 00 | 92 
116 | 00 | | 00 | | 68 | 
117 | 00 | 01 36 
204 | 00 | | 00 | 61 
203 | 00 | 04 22 
202 | 00 | 02 29 
201 | 00 | 01 94 
200 | 00 | 02 38 
199 | 00 | 03 03 
198 | 00 | 03 11 
197 | 00 | 02 52 
196 | 00 | 02 26 
195 | 00 | 04 56 
194 | 00 | 04 70 
193 | 00 | 02 70 
131 | 00 | | 09 | 88 
132 | 00 | 01 37 
| 80 | | 00 | 02 85 
63/1 | 00 | 03 84 
79 | 00 | 05 16 
78 | 00 | 04 26 
17 | 00 | 04 35 
76 | 00 | 03 | 98 | 
42 | 00 | | 00 | 04 
75 | 00 | 04 67 
44 | 00 | 05 52 
45/219 | 00 | | 00 | 29 
45 | 00 | | 09 | 13 
32 | 00 | 04 03 
28 | 00 | 01 71 
29 | 00 | | 00 | 29 
27 | 00 | 01 46 
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श्रिकाकुलम -अनगुल पाइपलाइन 
(eax गैस पाइपलाइन) 
|__॒॒_॒_॒_॒ भूमिनमूची .. /' 
जिला-रायगडा राज्य : ओडिशा 
तहसील का नाम गाँव का नाम-थाना नं. सर्वे नं. अवकल 
हेक्टेअर आरे. वर्गमीटर 

Pa |... 2शखझफ | _ 3३ [| | 4 | | 5 | | 6 | 
26 | 00 | 02 21 
22 | 00 | 02 84 
25 | 00 | | 00 | 29 
24 | 00 | 01 33 
23 | 00 | | 06 | 23 
14 | 00 | 04 10 
13 | 00 | | 00 | 84 
1/2 | 00 | | 09 | 62 
1/1 | 00 | | 00 | 04 
कल्याणसिंगपुर किरिकाबंदिल-39 26 | 00 | 48 49 
13 | 00 | 38 18 
11/29 | 00 | | 06 | 48 
| [| | 00 | | 08 | 41 
15 | 00 | 01 | 96 | 
16 | 00 | 50 70 
| [| | 00 | 02 91 
4 | 00 | | 06 | 70 
कल्याणसिंगपुर हातीमुंडा-11 327 | 00 | 02 87 
323 | 00 | 14 26 
322 | 00 | 12 40 
230 | 00 | 13 35 
229 | 00 | 05 | 68 | 
231 | 00 | 05 | 90 | 
227 | 00 | 03 61 
232 | 00 | 39 48 
159 | 00 | | 00 | 11 
145 | 00 | | 06 | 25 
146 | 00 | | 08 | 19 
147 | 00 | | 09 | 92 
148 | 00 | 04 12 
136 | 00 | 31 26 
129 | 00 | 01 59 
134 | 00 | | 00 | 01 
135 | 00 | | 09 | 05 


[भाग II—aves 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 29 
श्रिकाकुलम -अनगुल पाइपलाइन 
(eax गैस पाइपलाइन) 
|__॒॒_॒_॒_॒ भूमिनमूची .. /' 
जिला-रायगडा राज्य : ओडिशा 
तहसील का नाम गाँव का नाम-थाना नं. सर्वे नं. ea 
हेक्टेअर आरे. वर्गमीटर 
Pa |... 2शखझफ | _ 3३ [| | 4 | | 5 | | 6 | 
133 | 00 | 02 78 
110 | 00 | 01 10 
108 | 00 | 02 87 
104 | 00 | 13 64 
107 | 00 | 03 94 
105 | 00 | 10 48 
103 | 00 | | 00 | 39 
81 | 00 | 04 83 
| _ 80 | | 00 | 03 48 
79 | 00 | 01 81 
76 | 00 | 02 07 
75 | 00 | 03 | 66 | 
74 | 00 | | 09 | 36 
73 | 00 | | 00 | 33 
82 | 00 | 02 56 
85 | 00 | | 00 | 38 
84 | 00 | 02 22 
83 | 00 | 23 40 
70 | 00 | 15 23 
58 | 00 | 23 17 
59 | 00 | | 08 | 53 
| 600 [| | 00 | 15 22 
2 | 00 | | 09 | 15 
1 | 00 | 11 36 
कल्याणसिंगपुर सिंगरि-8 988 | 00 | 24 76 
959 | 00 | 21 97 
958 | 00 | | 06 | 81 
955 | 00 | 12 | 89 | 
957 | 00 | | 00 | 01 
952 | 00 | 18 05 
951 | 00 | | 00 | 49 
949 | 00 | | 06 | 38 
529 | 00 | 03 36 
499 | 00 | | 00 | 45 
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श्रिकाकुलम -अनगुल पाइपलाइन 
(स्पर गैस पाइपलाइन) 
|...  - भमिबनुसू्च . है -- ऊ' 
जिला-रायगडा राज्य : ओडिशा 
तहसील का नाम गाँव का नाम-थाना नं. सर्वे नं. अवकल 
हेक्टेअर आरे. वर्गमीटर 

Pa |... 2शखझफ | _ 3३ [| | 4 | | 5 | | 6 | 
528 | 00 | 04 | 98 | 

533 | 00 | | 00 | | 09 | 

527 | 00 | 03 04 

534 | 00 | | 00 | 01 

525 | 00 | | 09 | 71 

524 | 00 | | 08 | 07 

513 | 00 | 10 28 

521 | 00 | 05 34 

520 | 00 | | 00 | | 09 | 

519 | 00 | 11 70 

440/996 | 00 | 02 | 08 | 

443 | 00 | 01 18 

441 | 00 | | 08 | | 09 | 

191 | 00 | | 00 | 05 

440 | 00 | 17 29 

197 | 00 | 02 91 

199 | 00 | 01 05 

198 | 00 | 03 79 

196 | 00 | | 00 | 65 

119 | 00 | 01 | 96 | 

118 | 00 | 02 57 

123 | 00 | 01 28 

117 | 00 | 05 71 

116 | 00 | 05 01 

114 | 00 | 04 14 

112 | 00 | | 00 | 46 

| 98 | | 00 | 01 55 

| _ 99 | | 00 | 03 | 89 | 

61 | 00 | 01 04 

95 | 00 | 04 57 

62 | 00 | 03 | 89 | 

63 | 00 | | 00 | 01 


[भाग --खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 31 


श्रिकाकुलम -अनगुल पाइपलाइन 
(eax गैस पाइपलाइन) 
|__॒॒_॒_॒_॒ भूमिनमूची .. /' 
जिला-रायगडा राज्य : ओडिशा 
तहसील का नाम गाँव का नाम-थाना नं. सर्वे नं. अवकल 
हेक्टेअर आरे. | वर्गमीटर 

Pa |... 2शखझफ | _ 3३ [| | 4 | | 5 | | 6 | 
58 | 00 | 03 30 
53 | 00 | 03 62 
57 | 00 | 01 65 
55 | 00 | 07 55 
46 | 0०0 | | 00 | 03 
47 | 00 | 05 75 
48 | 00 | 03 49 
14 | 0०0 | 11 51 
13 | 00 | जिओ 38 
12 | 00 | 07 जिम 
कल्याणसिंगपुर मुंडीगुरा-5 13 | 0०0 | 14 47 
14 | 00 | 05 91 
15 | 00 | 16 54 
कल्याणसिंगपुर प्रधानीपारा-3 30 | 0०0 | 01 34 
31 | 00 | 04 56 
36 | 00 | 05 जिम 
15/3 | 0०0 | | 0१ | 61 
14 | 00 | 04 81 
13 | 00 | | 06 | 17 
7/2 | 0०0 | 28 05 
1/2 | 00 | | 09 | 28 
3 | 00 | 01 62 
कल्याणसिंगपुर तेनतिक्री-4 57 | 0०0 | 05 41 
58 | 00 | 02 84 
56 | 00 | | 00 | 03 
54 | 0०0 | 16 48 


[फा. सं. एल-14014/156/2022-जीपी-ा (ई-43767)] 
एम. आर. नाजमी, wax सचिव 
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MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 19th January, 2023 


S.O. 439(E).— Whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas 
9.02. No. 3575(E) dated 27.07.2022 issued under sub- section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines 
(Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in 
the Extra Ordinary Gazette of India dated 29.07.2022, the Government of India declared its intention to acquire the 
Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for 
transportation of natural gas through Srikakulam-Angul Natural Gas Pipeline (SAPL) in the State of Odisha by GAIL 
(India) Limited; 


And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public; 


And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and 
disposed off by the Competent Authority; 


And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its 
report to Government of India; 


And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is 
required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, 
Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this 
notification is hereby acquired for laying the pipeline; 


And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government 
of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government 
of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all 
encumbrances. 


SRIKAKULAM-ANGUL PIPE LINE 


(SPUR GAS LINE) 
LAND SCHEDULE 
District-Rayagada State : Odisha 
हि है Area 
Name of Tehsil Name of Village-Thana no. Survey no. 
Hector Are. Sq-mtr. 
1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 
Kalyanasingpur Tala Anchalabari-249 421 | 00 | | 00 | 33 
425 | 00 | 43 48 
424 | 00 | 46 23 
414 | 00 | | 09 | 72 
378/428 | 00 | 04 22 
379 | 00 | 04 02 
380 | 00 | 14 31 
381 | 00 | 11 37 
382 | 00 | | 00 | 07 
386 | 00 | 27 05 
353 | 00 | 05 04 
371 | 00 | | 09 | 26 
370 | 00 | | (06 | 34 
369 | 00 | 16 37 
364 | 00 | | 08 | 65 
365 | 00 | | 00 | 10 
360 | 00 | | 09 | 02 
359 | 00 | 01 03 
193 | 00 | 02 | 69 | 


[भाग 1--खण्ड 3(i1)] भारत का राजपत्र : असाधारण 


33 


SRIKAKULAM-ANGUL PIPE LINE 


(SPUR GAS LINE) 
LAND SCHEDULE 
District-Rayagada State : Odisha 
हि हि Area 
Name of Tehsil Name of Village-Thana no. Survey no. 
Hector Are. Sq-mtr. 

1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 
190 | 00 | | 08 | 31 

189 | 00 | 03 50 

187 | 00 | | (७6 | 92 

188 | 00 | | 00 | 23 

185 | 00 | 02 24 

183 | 00 | 02 04 

181 | 00 | 03 16 

177 | 00 | 03 34 

176 | 00 | 01 | 86 | 

175 | 00 | 01 47 

174 | 00 | 01 41 

173 | 00 | 01 37 

172 | 00 | 02 73 

170 | 00 | 01 76 

169 | 00 | 01 34 

92 | 00 | | 00 | 67 

97 | 00 | 01 46 

| _ 99% | | 00 | 02 | 60 | 

101 | 00 | | 08 | 57 

63 | 00 | | (0७6 | 76 

107 | 00 | | 00 | 10 

112 | 00 | | 00 | 03 

34 | 00 | 05 94 

114 | 00 | | 00 | 31 

33 | 00 | | 00 | 40 

35 | 00 | 04 | 96 

36 | 00 | 01 84 

39 | 00 | | 00 | 26 

37 | 00 | 01 36 

38 | 00 | 01 03 

26 | 00 | 02 59 

25 | 00 | 02 | 96 | 

28 | 00 | | 00 | | (06 | 

24 | 00 | 01 97 

23 | 00 | | 00 | 47 

22) | 00 | | 00 | 01 

19 | 00 | | 09 | | 68 | 

16 | 00 | 02 75 

| 8 | 00 | 01 | 99 | 

13 | 00 | 01 | 60 | 

12 | 00 | 01 43 

| _ 9 [| | 00 | 02 10 

11 | 00 | 01 D2 
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SRIKAKULAM-ANGUL PIPE LINE 


(SPUR GAS LINE) 
LAND SCHEDULE 
District-Rayagada State : Odisha 
हि हि Area 
Name of Tehsil Name of Village-Thana no. Survey no. 
Hector Are. Sq-mtr. 

1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 
Kalyanasingpur Upar Anchalabari-248 92 | 00 | | 00 | 61 
91 | 00 | 03 56 
93 | 00 | 02 | 09 | 
94 | 00 | 12 12 
95 | 00 | 03 93 
97 | 00 | 05 | 69 | 
| 98 | 00 | 01 56 
| 99 | 00 | 03 91 
100 | 00 | | 09 | 87 
101 | 00 | | 08 | 65 
103 | 00 | 12 53 
104 | 00 | | (७6 | 32 
106 | 00 | 04 38 
111 | 00 | | 09 | | 89 | 
112 | 00 | | 00 | 23 
113 | 00 | | 00 | 07 
110 | 00 | 01 23 
114 | 00 | | 00 | 40 
115 | 00 | 01 79 
116 | 00 | | (0७6 | 43 
117 | 00 | 11 84 
118 | 00 | 24 35 
119 | 00 | | 00 | | 08 | 
120 | 00 | 14 62 
120/144 | 00 | 02 32 
Kalyanasingpur Chhanchanajori-25 | 142 | 00 | | 00 | 94 
116 | 00 | 02 | 66 | 
117 | 00 | 01 57 
116 | 00 | 04 72 
120 | 00 | | 00 | 01 
115 | 00 | 04 46 
112 | 00 | 05 | 99 | 
113 | 00 | 02 50 
114 | 00 | 02 65 
50 | 00 | 10 12 
49 | 00 | 02 20 
48 | 00 | 01 15 
47 | 00 | 01 | 09 | 
46 | 00 | | 00 | 94 
45 | 00 | 01 | (00 | 
44 | 00 | | 00 | | 90 | 
43 | 00 | 01 39 
42 | 00 | 01 33 
41 | 00 | 01 88 
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SRIKAKULAM-ANGUL PIPE LINE 


(SPUR GAS LINE) 
LAND SCHEDULE 
District-Rayagada State : Odisha 
हि हि Area 
Name of Tehsil Name of Village-Thana no. Survey no. 
Hector Are. Sq-mtr. 

1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 
57 | 00 | 02 72 
59 | 00 | 01 a2 
| 60 [| | 00 | | 00 | | 09 | 
61 | 00 | | 00 | 10 
| 69 | 00 | 01 | 69 | 
70 | 00 | | 00 | 34 
| 68 | | 00 | 02 75 
02. | 00 | | 00 | 14 
67 | 00 | 01 48 
78 | 00 | 04 41 
81 | 00 | 01 19 
| 80 [| | 00 | 19 94 
13 | 00 | 15 88 
14 | 00 | 02 04 
15 | 00 | | 09 | | 86 | 
3 | 00 | 15 33 
| 6 | 00 | 01 04 
Kalyanasingpur Seriguma-253 90/1 | 00 | 14 71 
88 | 00 | 10) | 80 | 
| _ 89 | | 00 | 02 53 
79 | 00 | | (७ | 31 
77 | 00 | 02 52 
78 | 00 | 01 73 
76 | 00 | | 00 | 01 
75 | 00 | | 00 | 10 
67 | 00 | 02 31 
| _ 68 | | 00 | 16 53 
71 | 00 | 01 15 
64 | 00 | 02 40 
65 | 00 | | 00 | 58 
| 66 | 00 | 03 03 
5 | 00 | 01 78 
Kalyanasingpur Deulaguma-250 37 | 00 | 01 57 
33/4 | 00 | 07 | 86 | 
34 | 00 | 05 39 
35 | 00 | | 08 | 61 
Kalyanasingpur Deulabari-240 388 | 00 | 05 17 
387 | 00 | | 00 | 14 
386 | 00 | 04 34 
385 | 00 | 02 78 
Kalyanasingpur Balapai-239 139 | 00 | 22 | 68 | 
142 | 00 | 21 38 
145 | 00 | 11 92 
131 | 00 | 02 49 
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SRIKAKULAM-ANGUL PIPE LINE 


(SPUR GAS LINE) 
LAND SCHEDULE 
District-Rayagada State : Odisha 
हि हि Area 
Name of Tehsil Name of Village-Thana no. Survey no. 
Hector Are. Sq-mtr. 

1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 
129 | 00 | | 00 | 65 
128 | 00 | 02 | 90 | 
127 | 00 | 11 39 
126 | 00 | 01 61 
125 | 00 | 01 04 
| 80 [| | 00 | | 08 | 39 
74 | 00 | 07 15 
63 | 00 | 07 45 
84 | 00 | 07 33 
85 | 00 | 02 32 
71 | 00 | 02 39 
70 | 00 | 03 04 
| 69 | 00 | 05 70 
| 8 | 00 | 03 35 
| 00 | 05 | 99 | 
13 | 00 | | 09 | 05 
14 | 00 | 10 | 60 | 
15 | 00 | | 00 | 19 
Kalyanasingpur Parlapai-235 49 | 00 | | 00 | 03 
50 | 00 | 14 81 
31 | 00 | 07 32 
45 | 00 | 03 87 
46 | 00 | 03 | 86 | 
20 | 00 | 04 19 
19 | 00 | 02 24 
17 | 00 | 15 | 68 | 
16 | 00 | 22 46 
15 | 00 | 32 85 
Kalyanasingpur Tumbitarai-232 119 | 00 | 10 67 
121 | 00 | 10 31 
123 | 00 | 02 05 
125 | 00 | 01 49 
126 | 00 | 04 58 
128 | 00 | 03 26 
129 | 00 | 02 23 
159 | 00 | | 00 | 46 
130 | 00 | | 00 | 45 
131 | 00 | 01 | 66 | 
138 | 00 | | 00 | 22 
132 | 00 | 02 84 
133 | 00 | 10 48 
136 | 00 | | 00 | 44 
135 | 00 | 03 48 
150 | 00 | 10 | 89 | 
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SRIKAKULAM-ANGUL PIPE LINE 


(SPUR GAS LINE) 
LAND SCHEDULE 
District-Rayagada State : Odisha 
हि हि Area 
Name of Tehsil Name of Village-Thana no. Survey no. 
Hector Are. Sq-mtr. 
1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 
33 | 00 | 26 9] 
32 | 00 | 05 33 
31 | 00 | 07 05 
31/177 | 00 | | 00 | 71 
29 | 00 | | 00 | 71 
28 | 00 | 01 | 98 | 
27 | 00 | 02 81 
26 | 00 | | 00 | 94 
29 | 00 | 01 | 86 | 
24 | 00 | | 00 | 83 
41 | 00 | 14 37 
54 | 00 | 21 91 
50 | 00 | 01 37 
53 | 00 | 03 84 
52 | 00 | | 09 | | 68 | 
17 | 00 | 02 | 99 | 
7 | 00 | 24 97 
6/170 | 00 | 13 24 
| 6 | 00 | | (४ | 70 
5 | 00 | 13 67 
3 | 00 | 10 16 
1 | 00 | 01 20 
Kalyanasingpur Bhalumaska-231 159 | 00 | 01 81 
118 | 00 | 12 | 66 | 
113 | 00 | 03 37 
112 | 00 | 03 84 
111 | 00 | | 00 | 50 
88 | 00 | | 09 | | 98 | 
| _ 89 | | 00 | 04 52 
| _ 9 [| | 00 | 04 62 
91 | 00 | 03 64 
| 86 | 00 | 01 94 
84 | 00 | 20 29 
82 | 00 | | 00 | | (06 | 
63 | 00 | 07 13 
30 | 00 | 12 23 
29 | 00 | 12 39 
24 | 00 | 07 55 
25 | 00 | 02 | 08 | 
26 | 00 | | 09 | 26 
20 | 00 | 21 22 
21 | 00 | 02 29 
19 | 00 | 05 21 
1 | 00 | 04 | 66 | 
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SRIKAKULAM-ANGUL PIPE LINE 


(SPUR GAS LINE) 
LAND SCHEDULE 
District-Rayagada State : Odisha 
हि हि Area 
Name of Tehsil Name of Village-Thana no. Survey no. 
Hector Are. Sq-mtr. 

1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 
Kalyanasingpur Bishipaska-229 186 | 00 | Ol 87 
214 | 00 | | (06 | 38 
212 | 00 | 05 62 
188 | 00 | | 00 | 13 
210 | 00 | 05 02 
209 | 00 | 03 93 
208/2 | 00 | | 00 | 16 
200 | 00 | 45 40 
193 | 00 | | 00 | 34 
194 | 00 | | 00 | 02 
181 | 00 | | 00 | | 60 | 
182 | 00 | | 00 | 20 
180 | 00 | | 00 | | 80 | 
179 | 00 | | 09 | 51 
176 | 00 | 14 72 
175 | 00 | 10 40 
| 80 [| | 00 | 32 41 
| _ _ 659 [| | 00 | 25 19 
70 | 00 | 04 82 
59 | 00 | 02 | 90 | 
| 60 [| | 00 | 04 | 80 | 
62 | 00 | | 09 | 85 
| 00 | 15 20 
3 | 00 | 04 | 68 | 
| 00 | 04 24 
Kalyanasingpur Birira-228 285 | 00 | | (06 | 49 
266 | 00 | 16 19 
267 | 00 | 02 | 69 | 
290 | 00 | 03 44 
269 | 00 | 15 31 
320 | 00 | 01 | 86 | 
321 | 00 | 05 83 
319 | 00 | 03 42 
318 | 00 | 02 56 
317 | 00 | 02 41 
316 | 00 | | (७6 | 49 
313 | 00 | 11 16 
311 | 00 | 03 39 
306 | 00 | 19 59 
304 | 00 | | 09 | | 60 | 
140 | 00 | 05 10 
144 | 00 | 07 62 
143 | 00 | | 08 | 37 
141 | 00 | 05 22 
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SRIKAKULAM-ANGUL PIPE LINE 


(SPUR GAS LINE) 
LAND SCHEDULE 
District-Rayagada State : Odisha 
हि हि Area 
Name of Tehsil Name of Village-Thana no. Survey no. 
Hector Are. Sq-mtr. 

1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 
136 | 00 | | (७४ | 34 
134 | 00 | | (06 | 22 
124 | 00 | | 00 | 32 
122 | 00 | 07 23 
123 | 00 | | 00 | 47 
121 | 00 | 02 70 
115 | 00 | 11 | 69 | 
113 | 00 | | 00 | 81 
111 | 00 | 19 93 
112 | 00 | 12 95 
105/1 | 00 | 21 01 
107 | 00 | | 00 | 02 
Kalyanasingpur Sikapai-227 48 | 00 | 05 02 
49 | 00 | 23 21 
51 | 00 | 01 44 
99/2 | 00 | 26 43 
82 | 00 | 32 70 
| 80 [| | 00 | 05 95 
79 | 00 | 34 58 
78 | 00 | | 08 | 81 
77 | 00 | 25 39 
100 | 00 | 01 29 
15 | 00 | 01 26 
103 | 00 | 12 14 
76 | 00 | | 00 | 23 
75 | 00 | | 00 | 79 
Kalyanasingpur Baladia-216 165 | 00 | 49 38 
166 | 00 | 05 87 
164 | 00 | | (0७6 | 14 
163 | 00 | | 00 | 97 
166 | 00 | | 08 | 38 
169 | 00 | 50 56 
162 | 00 | 12 17 
171 | 00 | | 09 | | 80 | 
171/474 | 00 | | 00 | 94 
172 | 00 | 10 17 
173 | 00 | 03 | (06 | 
176 | 00 | 17 34 
174 | 00 | 02 31 
157 | 00 | 13 62 
179 | 00 | 14 | 08 | 
180 | 00 | | 00 | 10 
181 | 00 | 05 67 
196 | 00 | 05 40 
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SRIKAKULAM-ANGUL PIPE LINE 


(SPUR GAS LINE) 
LAND SCHEDULE 
District-Rayagada State : Odisha 
हि हि Area 
Name of Tehsil Name of Village-Thana no. Survey no. 
Hector Are. Sq-mtr. 

1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 
195 | 00 | 04 13 

194 | 00 | 04 01 

198 | 00 | 27 63 

201 | 00 | 03 47 

203 | 00 | 04 95 

205 | 00 | 12 62 

206 | 00 | | 00 | 46 

401 | 00 | 03 43 

402 | 00 | 25 24 

404 | 00 | | 00 | | 9 | 

396 | 00 | 12 31 

395 | 00 | 01 11 

394 | 00 | | (0४ | 63 

393 | 00 | | (0७6 | | 06 | 

384 | 00 | 11 | 98 | 

385 | 00 | 01 70 

387 | 00 | 04 84 

386 | 00 | 01 46 

388 | 00 | 01 10 

389 | 00 | 05 30 

319 | 00 | | 00 | 52 

390 | 00 | | 00 | 92 

318 | 00 | 10 11 

317 | 00 | 02 88 

316 | 00 | | 00 | | (06 | 

306 | 00 | 01 37 

307 | 00 | 01 31 

306 | 00 | 01 14 

305 | 00 | 01 17 

304 | 00 | 02 39 

303 | 00 | 01 30 

302 | 00 | Ol 41 

301 | 00 | 01 54 

300 | 00 | 01 33 

299 | 00 | 01 22 

296 | 00 | 01 31 

297 | 00 | 01 | 09 | 

295 | 00 | 04 39 

294 | 00 | 04 26 

291 | 00 | 10 83 

288 | 00 | 03 71 

292 | 00 | 03 46 

260/475 | 00 | 04 40 
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SRIKAKULAM-ANGUL PIPE LINE 


(SPUR GAS LINE) 
LAND SCHEDULE 
District-Rayagada State : Odisha 
हि हि Area 
Name of Tehsil Name of Village-Thana no. Survey no. 
Hector Are. Sq-mtr. 

1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 
Kalyanasingpur Jani Bidhi-139 156/158 | 00 | 02 | 9 | 
156 | 00 | 03 46 
153 | 00 | 38 43 
129 | 00 | 10 65 
141 | 00 | | 00 | | 80 | 
142 | 00 | 14 45 
136 | 00 | 02 27 
116 | 00 | 12 61 
144 | 00 | | 09 | 87 
107 | 00 | | (४ | 65 
106 | 00 | 20 43 
109 | 00 | 07 11 
113/159 | 00 | 21 07 
| 96 | 00 | | 00 | 93 
95 | 00 | 05 19 
81 | 00 | | 00 | 20 
94 | 00 | 07 05 
43 | 00 | 12 11 
35 | 00 | 02 35 
21 | 00 | | 08 | | 9 | 
20/160 | 00 | 03 01 
22 | 00 | 01 13 
24 | 00 | 04 76 
23 | 00 | | 00 | | 66 | 
| _ 9 [| | 00 | 01 16 
| 8 | | 00 | | 00 | | 96 | 
29 | 00 | 05 16 
7 | 00 | | 08 | 19 
| _ 6 [| | 00 | | (0७6 | 76 
3 | 00 | 03 01 
Kalyanasingpur Sikarapai-140 719 | 00 | | 00 | 42 
717 | 00 | | 08 | 27 
242 | 00 | 01 78 
243 | 00 | 04 | 00 | 
244 | 00 | 04 21 
245 | 00 | 04 27 
232 | 00 | 01 21 
149 | 00 | 02 | 00 | 
150 | 00 | 11 33 
151 | 00 | 04 31 
152 | 00 | | 00 | 26 
153 | 00 | | (७6 | 75 
166 | 00 | 05 85 
165 | 00 | 05 39 
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SRIKAKULAM-ANGUL PIPE LINE 


(SPUR GAS LINE) 
LAND SCHEDULE 
District-Rayagada State : Odisha 
हि हि Area 
Name of Tehsil Name of Village-Thana no. Survey no. 
Hector Are. Sq-mtr. 
1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 
164 | 00 | | 08 | 62 
163 | 00 | | 00 | 63 
162 | 00 | 12 | 66 | 
131 | 00 | | 00 | | (06 | 
130 | 00 | 05 | 60 | 
45 | 00 | 14 03 
46 | 00 | | (४ | 63 
48 | 00 | 11 64 
49 | 00 | 05 01 
50 | 00 | 03 56 
33 | 00 | 02 55 
22 | 00 | 01 39 
15 | 00 | 05 72 
14 | 00 | | 09 | 32 
17 | 00 | 03 02 
Kalyanasingpur Deolabari-133 476 | 00 | 03 64 
474 | 00 | 01 26 
473 | 00 | 01 79 
472 | 00 | 01 13 
470 | 00 | | 08 | 92 
469 | 00 | 02 | 60 | 
468 | 00 | | 00 | 26 
467 | 00 | 10 76 
449 | 00 | 04 19 
466 | 00 | | 00 | 07 
465 | 00 | | 00 | 33 
456 | 00 | 01 | 9 | 
453 | 00 | 04 58 
455 | 00 | | 00 | 01 
452 | 00 | 02 41 
280 | 00 | | 00 | 31 
311 | 00 | 03 30 
310 | 00 | | 00 | 43 
309 | 00 | 13 | 00 | 
321 | 00 | | 00 | 79 
322 | 00 | 04 53 
323 | 00 | | 06 17 
326 | 00 | | 00 | 12 
325 | 00 | 02 34 
324 | 00 | 01 45 
339 | 00 | | 00 | 50 
381 | 00 | | 00 | 72 
380 | 00 | | 00 | 81 
379 | 00 | 01 26 
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SRIKAKULAM-ANGUL PIPE LINE 


(SPUR GAS LINE) 
LAND SCHEDULE 
District-Rayagada State : Odisha 
हि हि Area 
Name of Tehsil Name of Village-Thana no. Survey no. 
Hector Are. Sq-mtr. 

1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 
382 | 00 | 04 78 

378 | 00 | 03 41 

370 | 00 | 05 05 

377 | 00 | | 00 | 01 

372 | 00 | 01 23 

371 | 00 | 04 26 

368 | 00 | | 00 | 56 

367 | 00 | 03 37 

361 | 00 | 01 44 

362 | 00 | | 00 | 02 

365 | 00 | 01 | 96 | 

363 | 00 | 01 | 99 | 

356 | 00 | 01 19 

364 | 00 | 01 40 

355 | 00 | 01 32 

354 | 00 | | 00 | 73 

353 | 00 | 04 | 86 | 

352 | 00 | 02 58 

21 | 00 | 02 28 

Kalyanasingpur Budda Gura-132 174 | 00 | | 00 | 79 
173 | 00 | 12 38 

155 | 00 | 04 23 

166 | 00 | 17 31 

165 | 00 | 03 | 80 | 

164 | 00 | 02 28 

156 | 00 | 02 53 

163 | 00 | | 00 | 29 

157 | 00 | | 08 | 32 

196 | 00 | | 00 | 01 

147 | 00 | 02 a3 

146 | 00 | | (४ | 56 

145 | 00 | 02 58 

144 | 00 | 03 20 

143 | 00 | 11 17 

142 | 00 | 05 24 

141 | 00 | 02 32 

140 | 00 | 02 88 

139 | 00 | | (0७6 | | 68 | 

138 | 00 | 04 | 89 | 

137 | 00 | 12 | oo | 

136 | 00 | 12 42 

135 | 00 | 01 17 

116 | 00 | 02 95 

131 | 00 | | (00 | 25 
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SRIKAKULAM-ANGUL PIPE LINE 


(SPUR GAS LINE) 
LAND SCHEDULE 
District-Rayagada State : Odisha 
. . Area 
Name of Tehsil Name of Village-Thana no. Survey no. 
Hector Are. Sq-mtr. 
1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 
132 | 00 | 04 46 
133 | 00 | 04 92 
134 | 00 | 07 25 
Kalyanasingpur Alanda-93 489 | 00 | | 09 | 47 
488 | 00 | 03 | 99 | 
467 | 00 | 02 a3 
484 | 00 | 15 12 
483 | 00 | 05 70 
482 | 00 | 04 42 
480 | 00 | 07 | 99 | 
479 | 00 | 05 79 
478 | 00 | | 00 | 39 
477 | 00 | | 08 | 25 
475 | 00 | | 09 | | 9 | 
463 | 00 | | 00 | 01 
459 | 00 | 04 | 89 | 
460 | 00 | 01 25 
462 | 00 | 02 | 60 | 
461 | 00 | | 09 | 34 
401 | 00 | 16 23 
419 | 00 | 21 92 
402 | 00 | | 00 | 27 
403 | 00 | | 00 | 16 
418 | 00 | 01 44 
404 | 00 | | (७४ | 95 
405 | 00 | | 00 | | 09 | 
406 | 00 | 03 87 
393 | 00 | 14 51 
407 | 00 | | 06 | 73 
408 | 00 | | 00 | 46 
392 | 00 | 07 39 
376 | 00 | 10 58 
309 | 00 | 10 | 08 | 
310 | 00 | 11 16 
311 | 00 | 04 | 60 | 
299 | 00 | 04 44 
301 | 00 | 12 71 
283 | 00 | 05 28 
284 | 00 | | 06 | 61 
267 | 00 | 02 41 
267 | 00 | 07 57 
261 | 00 | 21 | 60 | 
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SRIKAKULAM-ANGUL PIPE LINE 


(SPUR GAS LINE) 
LAND SCHEDULE 
District-Rayagada State : Odisha 
हि हि Area 
Name of Tehsil Name of Village-Thana no. Survey no. 
Hector Are. Sq-mtr. 

1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 
Kalyanasingpur Petligura-94 275 | 00 | 05 78 
267 | 00 | 15 53 
268 | 00 | 03 | (06 | 
270 | 00 | | 00 | 03 
209 | 00 | 03 17 
124 | 00 | 14 84 
126 | 00 | | 00 | 73 
125 | 00 | 04 | 09 | 
128 | 00 | 04 50 
129 | 00 | 02 | 69 | 
130 | 00 | 03 34 
122 | 00 | 22 59 
155 | 00 | 02 | 99 | 
155/410 | 00 | 05 17 
67 | 00 | 02 79 
72 | 00 | Ol 47 
71 | 00 | 13 26 
70 | 00 | 10 | 08 | 
63 | 00 | | 00 | 20 
62 | 00 | 01 | 9 | 
61 | 00 | 02 44 
| 60 [| | 00 | 02 76 
59 | 00 | 03 04 
58 | 00 | 02 37 
57 | 00 | 02 52 
56 | 00 | 02 39 
52 | 00 | 07 | 08 | 
53 | 00 | 05 64 
51 | 00 | 07 | 08 | 
50 | 00 | 05 59 
49 | 00 | | 00 | 03 
47 | 00 | | 00 | 61 
45 | 00 | 01 26 
44 | 00 | 01 | 90 | 
43 | 00 | 02 97 
42 | 00 | 03 | 08 | 
41 | 00 | 03 33 
40 | 00 | 03 22 
39 | 00 | | 00 | | 89 | 
Kalyanasingpur Krishtapatragura-95 32 | 00 | 02 62 
77 | 00 | | (06 | 78 
74 | 00 | 01 | 99 | 
02. | 00 | 11 18 
61 | 00 | 12 73 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


SRIKAKULAM-ANGUL PIPE LINE 


(SPUR GAS LINE) 
LAND SCHEDULE 
District-Rayagada State : Odisha 
हि हि Area 
Name of Tehsil Name of Village-Thana no. Survey no. 
Hector Are. Sq-mtr. 

1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 60 [| | 00 | 07 59 
56 | 00 | | 08 | 10 
55 | 00 | 05 15 
63 | 00 | | 09 | 23 
40 | 00 | 01 11 
39 | 00 | 02 50 
37 | 00 | 04 57 
36 | 00 | 01 63 
35 | 00 | 02 | 09 | 
24 | 00 | 01 | (06 | 
29 | 00 | 02 38 
25 | 00 | | 00 | 05 
26 | 00 | 02 59 
27 | 00 | 04 95 
21 | 00 | 01 31 
26 | 00 | 02 78 
3 | 00 | 04 | 86 | 
1 | 00 | 01 | 60 | 
4 | 00 | 05 | 09 | 
Kalyanasingpur Kusumasila-96 242/559 | 00 | 07 54 
242 | 00 | | (७ | 35 
243 | 00 | 03 27 
235 | 00 | | 08 | 59 
234 | 00 | | 00 | 51 
236 | 00 | 03 65 
Kalyanasingpur Narayanapur-103 260 | 00 | | 00 | | 0७6 | 
203/73 | 00 | Ol Dd 
203/72 | 00 | | 00 | 01 
203/71 | 00 | | 00 | 73 
203/74 | 00 | 02 | 80 | 
204 | 00 | | 00 | 74 
203/69 | 00 | 02 34 
203/68 | 00 | | 00 | 33 
203/46 | 00 | 04 | (06 | 
203/52 | 00 | 04 57 
203/51 | 00 | 01 | 09 | 
203/47 | 00 | 03 20 
203/45 | 00 | 01 95 
203/48 | 00 | | 00 | | 89 | 
203/42 | 00 | 02 40 
203/43 | 00 | | 00 | 05 
203/39 | 00 | 04 16 
203/22 | 00 | 01 63 
203/25 | 00 | 01 61 
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SRIKAKULAM-ANGUL PIPE LINE 


(SPUR GAS LINE) 
LAND SCHEDULE 
District-Rayagada State : Odisha 
हि हि Area 
Name of Tehsil Name of Village-Thana no. Survey no. 
Hector Are. Sq-mtr. 
1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 
203/26 | 00 | Ol 41 
203/13 | 00 | 01 44 
203/24 | 00 | | 00 | 04 
203/14 | 00 | 02 93 
203/15 | 00 | 02 61 
203/4 | 00 | 03 45 
197 | 00 | 01 53 
196 | 00 | 05 50 
195 | 00 | 07 34 
194 | 00 | 07 77 
193 | 00 | | (0७6 | 75 
191 | 00 | | 00 | 47 
192 | 00 | 10) 04 
189 | 00 | 05 79 
171 | 00 | 01 | (00 | 
110 | 00 | 05 22 
111 | 00 | 05 38 
112 | 00 | 01 37 
113 | 00 | 02 45 
114 | 00 | 02 65 
115 | 00 | 01 75 
116 | 00 | | 09 | 51 
65 | 00 | 02 19 
24 | 00 | 01 43 
23 | 00 | | 08 | 42 
22 | 00 | 04 16 
21 | 00 | 01 | 98 | 
20 | 00 | 01 47 
19 | 00 | 02 13 
18 | 00 | | 00 | 97 
17 | 00 | | (४ | 82 
16 | 00 | 04 74 
| 9 | 00 | 04 64 
| 8 | 00 | 03 19 
7 | 00 | | 00 | 23 
10 | 00 | | 00 | 65 
11 | 00 | 03 38 
| 6 | 00 | | 08 | 12 
2/2 | 00 | 29 71 
1 | 00 | 02 31 
Kalyanasingpur Duladuligura-102 178 | 00 | 02 75 
176 | 00 | 01 65 
175 | 00 | 04 58 
171 | 00 | | (00 | 01 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


SRIKAKULAM-ANGUL PIPE LINE 


(SPUR GAS LINE) 
LAND SCHEDULE 
District-Rayagada State : Odisha 
हि हि Area 
Name of Tehsil Name of Village-Thana no. Survey no. 
Hector Are. Sq-mtr. 

1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 
150 | 00 | 23 | 89 | 
151 | 00 | 05 | 60 | 
152 | 00 | 03 75 
142 | 00 | | (७४ | 04 
147 | 00 | 03 63 
146/2 | 00 | 02 | 89 | 
145/179 | 00 | 02 12 
29 | 00 | 05 75 
28 | 00 | 04 67 
27 | 00 | 03 | 86 | 
23 | 00 | 03 29 
26 | 00 | | 00 | 01 
22 | 00 | | 00 | 75 
23 | 00 | 02 26 
21 | 00 | 02 28 
20 | 00 | | 08 | 07 
19 | 00 | | (06 | 52 
17 | 00 | 02 02 
18 | 00 | 02 81 
Kalyanasingpur Kosigura-105 4 | 00 | | 00 | 23 
3 | 00 | 13 23 
2 | 00 | 07 | 568 | 
1 | 00 | 01 01 
Kalyanasingpur Siripur-66 165 | 00 | | 00 | 82 
166 | 00 | 30 22 
167 | 00 | 02 72 
174 | 00 | 10 | (00 | 
177 | 00 | | 00 | 49 
176 | 00 | 22 64 
173 | 00 | 01 42 
172 | 00 | 03 79 
104 | 00 | 01 43 
107 | 00 | | 08 | 50 
106 | 00 | 01 37 
| _ 99 | | 00 | | 00 | 38 
108 | 00 | 04 78 
109 | 00 | 07 54 
97 | 00 | 04 | 96 | 
| 96 | 00 | 02 26 
119 | 00 | 12 49 
118 | 00 | | (06 | 19 
149 | 00 | 18 87 
152 | 00 | | 00 | 49 
151 | 00 | 05 58 


[भाग 1--खण्ड 3(i1)] भारत का राजपत्र : असाधारण 


49 


SRIKAKULAM-ANGUL PIPE LINE 


(SPUR GAS LINE) 
LAND SCHEDULE 
District-Rayagada State : Odisha 
हि हि Area 
Name of Tehsil Name of Village-Thana no. Survey no. 
Hector Are. Sq-mtr. 
1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 
150 | 00 | 10 52 
154 | 00 | 02 75 
148 | 00 | 01 19 
5 | 00 | 07 53 
| 6 | 00 | | (0७6 | | 80 | 
3 | 00 | | 00 | 81 
7 | 00 | 02 04 
| 8 | 00 | | 08 | 16 
1 | 00 | 16 48 
13 | 00 | 15 30 
Kalyanasingpur Kalyanasingpur (Ct)-48 574 | 00 | 01 42 
377 | 00 | 16 30 
376 | 00 | 36 16 
584 | 00 | 12 63 
561 | 00 | 04 73 
588 | 00 | 03 26 
587 | 00 | 03 95 
586 | 00 | 05 | 09 | 
590 | 00 | 07 20 
392 | 00 | | (0७6 | 93 
333 | 00 | 03 36 
554 | 00 | 13 | 80 | 
347/2 | 00 | 03 50 
3547/1 | 00 | | 00 | 04 
548 | 00 | 02 78 
546 | 00 | 04 50 
545 | 00 | 04 59 
544 | 00 | 07 13 
540 | 00 | 07 | 80 | 
538 | 00 | 05 70 
533 | 00 | 15 | 69 | 
535 | 00 | | 00 | 73 
534 | 00 | 04 27 
608 | 00 | | (४ | 71 
610 | 00 | 04 34 
613 | 00 | 24 46 
013/838 | 00 | | (७6 | 70 
620 | 00 | 14 63 
417 | 00 | | (७ | 53 
416 | 00 | 15 75 
412 | 00 | 18 72 
413 | 00 | 10 75 
392 | 00 | 14 04 
393 | 00 | 02 31 
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SRIKAKULAM-ANGUL PIPE LINE 


(SPUR GAS LINE) 
LAND SCHEDULE 
District-Rayagada State : Odisha 
हि हि Area 
Name of Tehsil Name of Village-Thana no. Survey no. 
Hector Are. Sq-mtr. 

1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 
313 | 00 | 02 34 

341 | 00 | 26 20 

378 | 00 | 02 02 

342 | 00 | 07 07 

355 | 00 | | 08 | 77 

354 | 00 | 03 75 

352 | 00 | | 08 | 71 

357 | 00 | | (0७6 | 76 

351 | 00 | 16 10 

229 | 00 | 02 73 

235 | 00 | 13 | 09 | 

236 | 00 | 04 21 

237 | 00 | 04 79 

238 | 00 | 03 | 89 | 

233 | 00 | 16 65 

224 | 00 | 01 56 

220 | 00 | 12 73 

222 | 00 | | 00 | 39 

221 | 00 | 16 13 

170 | 00 | 24 61 

169 | 00 | | 00 | 01 

171 | 00 | 01 61 

173 | 00 | | 00 | 16 

172 | 00 | | 00 | | 60 | 

166 | 00 | 20 67 

159 | 00 | 10 53 

161 | 00 | | (७6 | 39 

160 | 00 | 01 61 

162 | 00 | 10 57 

127 | 00 | 02 16 

Kalyanasingpur Katagura-50 292 | 00 | | 08 | 05 
294 | 00 | 29 22 

285 | 00 | | 00 | 12 

276 | 00 | 01 | 568 | 

132 | 00 | 07 24 

133 | 00 | 02 51 

134 | 00 | 01 79 

130 | 00 | | 00 | 01 

135 | 00 | | 00 | 29 

172 | 00 | | 00 | 11 

136 | 00 | | (06 | 25 

141 | 00 | 03 46 

142 | 00 | 03 | 99 | 

144 | 00 | 02 | 98 | 
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SRIKAKULAM-ANGUL PIPE LINE 


(SPUR GAS LINE) 
LAND SCHEDULE 
District-Rayagada State : Odisha 
हि हि Area 
Name of Tehsil Name of Village-Thana no. Survey no. 
Hector Are. Sq-mtr. 

1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 
145 | 00 | 03 16 
146 | 00 | 01 63 
147 | 00 | 01 94 
149 | 00 | 05 25 
150 | 00 | 04 48 
148 | 00 | | 00 | 01 
151/2 | 00 | 02 64 
121 | 00 | | 00 | 04 
152 | 00 | | 00 | | 98 | 
153 | 00 | | 00 | 02 
77 | 00 | 07 | 80 | 
78 | 00 | | 00 | 02 
49 | 00 | 05 92 
48 | 00 | 05 93 
46 | 00 | 01 34 
51 | 00 | 02 46 
52 | 00 | 02 03 
53 | 00 | 02 16 
30 | 00 | 04 | 69 | 
29/2 | 00 | | 00 | 88 
29/1 | 00 | 01 | 90 | 
26 | 00 | 02 97 
27/2 | 00 | 02 44 
26 | 00 | 02 | (00 | 
21 | 00 | 03 17 
15 | 00 | 02 17 
22 | 00 | 02 | 60 | 
23 | 00 | | 00 | 20 
14 | 00 | 16 51 
13 | 00 | 04 37 
12 | 00 | | 00 | 88 
Kalyanasingpur Kumaragura-49 30 | 00 | | 00 | 44 
26 | 00 | 03 87 
27 | 00 | 03 48 
25 | 00 | 02 31 
24 | 00 | | 00 | 84 
26 | 00 | 01 73 
2 | 00 | 13 | 86 | 
1 | 00 | 01 13 
Kalyanasingpur Chancharagura-38 113/220 | 00 | | 00 | 65 
113 | 00 | 26 02. 
115 | 00 | | 00 | 92 
116 | 00 | | 00 | | 68 | 
117 | 00 | 01 36 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


SRIKAKULAM-ANGUL PIPE LINE 


(SPUR GAS LINE) 
LAND SCHEDULE 
District-Rayagada State : Odisha 
हि हि Area 
Name of Tehsil Name of Village-Thana no. Survey no. 
Hector Are. Sq-mtr. 
1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 
204 | 00 | | 00 | 61 
203 | 00 | 04 22 
202 | 00 | 02 29 
201 | 00 | 01 94 
200 | 00 | 02 38 
199 | 00 | 03 03 
198 | 00 | 03 11 
197 | 00 | 02 52 
196 | 00 | 02 26 
195 | 00 | 04 56 
194 | 00 | 04 70 
193 | 00 | 02 70 
131 | 00 | | 09 | 88 
132 | 00 | 01 37 
| 80 [| | 00 | 02 85 
63/1 | 00 | 03 84 
79 | 00 | 05 16 
78 | 00 | 04 26 
77 | 00 | 04 35 
76 | 00 | 03 | 98 | 
42 | 00 | | 00 | 04 
75 | 00 | 04 67 
44 | 00 | 05 D2 
45/219 | 00 | | 00 | 29 
45 | 00 | | 09 | 13 
32 | 00 | 04 03 
28 | 00 | Ol 71 
29 | 00 | | 00 | 29 
27 | 00 | 01 46 
26 | 00 | 02 21 
22 | 00 | 02 84 
23 | 00 | | 00 | 29 
24 | 00 | 01 33 
23 | 00 | | (४ | 23 
14 | 00 | 04 10 
13 | 00 | | 00 | 84 
1/2 | 00 | | 09 | 02. 
1/1 | 00 | | 00 | 04 
Kalyanasingpur Kirikabandil-39 26 | 00 | 48 49 
13 | 00 | 38 18 
11/29 | 00 | | (06 | 48 
| 9 | 00 | | 08 | 41 
15 | 00 | 01 | 96 | 
16 | 00 | 50 70 
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SRIKAKULAM-ANGUL PIPE LINE 


(SPUR GAS LINE) 
LAND SCHEDULE 
District-Rayagada State : Odisha 
हि हि Area 
Name of Tehsil Name of Village-Thana no. Survey no. 
Hector Are. Sq-mtr. 
1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 
| _ 6 [| | 00 | 02 91 
4 | 00 | | (06 | 70 
Kalyanasingpur Hatimunda-11 327 | 00 | 02 67 
323 | 00 | 14 26 
322 | 00 | 12 40 
230 | 00 | 13 35 
229 | 00 | 05 | 568 | 
231 | 00 | 05 | 90 | 
227 | 00 | 03 61 
232 | 00 | 39 48 
159 | 00 | | 00 | 11 
145 | 00 | | (७6 | 23 
146 | 00 | | 08 | 19 
147 | 00 | | 09 | 92 
148 | 00 | 04 12 
136 | 00 | 31 26 
129 | 00 | 01 59 
134 | 00 | | 00 | 01 
135 | 00 | | 09 | 05 
133 | 00 | 02 76 
110 | 00 | 01 10 
108 | 00 | 02 87 
104 | 00 | 13 64 
107 | 00 | 03 94 
105 | 00 | 10 48 
103 | 00 | | 00 | 39 
81 | 00 | 04 83 
| 80 [| | 00 | 03 48 
79 | 00 | 01 81 
76 | 00 | 02 07 
75 | 00 | 03 | 66 | 
74 | 00 | | 09 | 36 
73 | 00 | | 00 | 33 
82 | 00 | 02 56 
85 | 00 | | 00 | 38 
84 | 00 | 02 22 
63 | 00 | 23 40 
70 | 00 | 15 23 
58 | 00 | 23 17 
59 | 00 | | 08 | 53 
| 60 | 00 | 15 22 
2 | 00 | | 09 | 15 
1 | 00 | 11 36 


54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


SRIKAKULAM-ANGUL PIPE LINE 


(SPUR GAS LINE) 
LAND SCHEDULE 
District-Rayagada State : Odisha 
हि हि Area 
Name of Tehsil Name of Village-Thana no. Survey no. 
Hector Are. Sq-mtr. 
1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 
Kalyanasingpur Singari-8 988 | 00 | 24 76 
959 | 00 | 21 97 
956 | 00 | | (७6 | 81 
955 | 00 | 12 | 89 | 
957 | 00 | | 00 | 01 
952 | 00 | 16 05 
951 | 00 | | 00 | 49 
949 | 00 | | (0७6 | 38 
529 | 00 | 03 36 
499 | 00 | | 00 | 45 
326 | 00 | 04 | 98 | 
533 | 00 | | 00 | | 09 | 
527 | 00 | 03 04 
534 | 00 | | 00 | 01 
3235 | 00 | | 09 | 71 
524 | 00 | | 08 | 07 
313 | 00 | 10 26 
321 | 00 | 05 34 
520 | 00 | | 00 | | 09 | 
319 | 00 | 11 70 
440/996 | 00 | 02 | 08 | 
443 | 00 | 01 16 
441 | 00 | | 08 | | 09 | 
191 | 00 | | 00 | 05 
440 | 00 | 17 29 
197 | 00 | 02 91 
199 | 00 | 01 05 
198 | 00 | 03 79 
196 | 00 | | 00 | 65 
119 | 00 | 01 | 9 | 
116 | 00 | 02 57 
123 | 00 | 01 26 
117 | 00 | 05 71 
116 | 00 | 05 01 
114 | 00 | 04 14 
112 | 00 | | 00 | 46 
| _ 98 | | 00 | 01 39 
| _ 99 | | 00 | 03 | 89 | 
61 | 00 | 01 04 
95 | 00 | 04 57 
62 | 00 | 03 | 89 | 
63 | 00 | | 00 | 01 
58 | 00 | 03 30 
53 | 00 | 03 02. 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 
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SRIKAKULAM-ANGUL PIPE LINE 


(SPUR GAS LINE) 
LAND SCHEDULE 
District-Rayagada State : Odisha 
हि हि Area 
Name of Tehsil Name of Village-Thana no. Survey no. 
Hector Are. Sq-mtr. 

1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 
57 | 00 | 01 65 
35 | 00 | 07 33 
46 | 00 | | 00 | 03 
47 | 00 | 05 75 
48 | 00 | 03 49 
14 | 00 | 11 51 
13 | 00 | | 00 | 38 
12 | 00 | 07 | 08 | 
Kalyanasingpur | Mundigura-5 13 | 00 | 14 47 
14 | 00 | 05 91 
15 | 00 | 16 34 
Kalyanasingpur | Pradhanipara-3 30 | 00 | 01 34 
31 | 00 | 04 56 
36 | 00 | 05 | 89 | 
15/3 | 00 | | (७ | 61 
14 | 00 | 04 81 
13 | 00 | | (06 | 17 
7/2 | 00 | 28 05 
1/2 | 00 | | 09 | 26 
3 | 00 | 01 62 
Kalyanasingpur Tenatikri-4 57 | 00 | 05 41 
58 | 00 | 02 84 
56 | 00 | | 00 | 03 
34 | 00 | 16 48 


[F. No. L-14014/156/2022-GP- 11 (E-43767)] 
M. R. NAZMI, Under Secy. 
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